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III.   Die Dampfe.
51. Zustandsanderang des Dampfes bei der Ausdehmmg und Ver-dichtung IB den Damptmaschinen.
a) Sattdampf.
Die Indikatordiagramme von Darnpfmaschinen zeigen, da6 bei Sattdampf-betrieb die Ausdehnungslinie durchschnittlich das Gesetz
pv = konst. (gleichseitige Hyperbel)
befolgt, wonach also der Druck im gleichen Verhaltnis abnimmt, wie der Kaum zunimmt.
Es kommt nicht self en vor, daB die Diagrammlinien genau nach diesem Gesetze verlaufen. Fig. 80 zeigt z. B. das Diagramm einer Ventildampfmaschine, bei dem dies zutrifft. (Zylinderdurchm. 310, Hub 520 mm, 115 Umdr. i. d. M., Mantel- und Deckelheizung.) Urn den Verlauf richtig beurteilen zu konnen, geniigt das vom Indikator gelieferte Diagramm allein nicht. Es inufi auch
Fig. 80.
die verhaltnismaBige GroGe des schadliehen Raumes bekannt sein; aufier-dem der FedermaOstab (Schreibstiftweg fiar 1 kg/qcm) und der^Barometersiand, um die absolute Nullinie ziehen zu konnen. Auch miissen die Absperrorgane fiir den DampfeinlaB und -auslafi und der Dampfkolben dicht sein. — Bei dem Diagramm Fig. 80 sind diese Voraussetzungen erfiillt.
Bei der gleichen Maschine erweist sich der Verlauf der Expansionslinie als abhangig ven der GroBe der Fiillung. Bei groBer Fiillung verlauft sie haufiger unter, bei kleiner iiber der Hyperbel. Auch der Umstand, ob die Maschine mit Auspuff oder Kondensation arbeitet, ist von Einfluii, desgleichen die Mantel- und Deckelheizung.
Bei Sattdamptbetrieb ist der Zylinderdampf zu Beginn der Expansion immer von recht erheblicher Feuchtigkeit (haufig 20 v. H. und mehr). Denn wenn auch der Dampf der Mapchine trocken zuflieBt, so schlagt sich doch wiihrend der Einstromung ein Teil an den Zylinderwandungen nieder, die kalter als der Frischdampf sind. Dem feuchten Dampf mit #0 = 0,8 anfanglichem Dampfgehalt wiirde nun nach Zeuner in einem die Warme nicht leiten-den GefaBe die Expansionslinie (Adiabate) jpv1'115 = konst. entsprechen. Die gleichseitige Hyperbel fallt aber langsamer als diese Kurve. und daraus folgt, daB der Dampf wahrend der Expansion Warme aus den Wanden auf-nimmt.
Wiirde der Feuchtigkeitsgehalt wahrend der Expansion unverandert bleiben, was nach Abschn. 49 Warmezufuhr erfordert, so miifite die Expansionslinie nach p V1'067 = konst. verlaufen, also noch unterhalb der gleichseitigenche fanden Him und Cazin, daB die verhaltnismaBige Temperatur- und Druckanderung der Beziehung
